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0 إن حياتنا إذا ما أفرغناها من المشاعر 


قد يخطئ» ويزل» ويقع منه ما لا نتوقّع! 

قد یستهین بالشاعر وقت حاجتنا لأن يكون أول من يفهمها. 
قد يخذلنا في موقف نحتاج فيه إلى نصرته. 

قد يُغضبناء ويولمناء ويحرننا. 


لکنه ورغم كل شيء .... هو الحبيب! 


ولقد درج العرب من قديم الزمانء بتسمية الحب الشريف الطاهر 
بلحت العذري», ا نه بلك إلى قبيلة بني عذرقاه تلك القبيلة الني 
ما برح العرب . قبل الإسلام وبعده. يتحدثون عن عشَّاقها وا یلو 
قصصهم التي قارب الأساطير وربا تفوفهاء حن إنه سل رجل ذات مرة: 
امن أنت؟1 فأجاب: امن قرم إذا أحبوا ماو فقيل له ٠‏ أنت من بني عغذرة 


0 500 و ا و 
وهنا قال النبي او : زوجوها من تحب فلم ير للمتحايين مثل التكاح .© 


الكل يصفق لي» إلا هي! 
تلك التي يُغنيني تصفيقها عن تهليل كل البشر 


ولفد ذكر أبو حبان النوحيدي في كنابه الإمناع والمؤانسة نولا أعجبني 


"ينبغي أن يكون الرجل مع زوجته كأهل الجنون على الجنون 
يجنملول منه ويصبرون عليه" 


الأديب مصطفى صادق الرافعي في (وحي القلم) خرن أن: آ 


" الأسرة لا نقوم على سواد عبني الرأة وخمرة خديباء بل على أخلاتها 


1 الرافعي في كتابه (وحي القلم) يحذرك قائلا؛ 
و 'لواتسمت نساء هذا الزمان بالعقل لطالبن" 
6 لا بحقهن من الرجل' 


فإذا ما كان زوجك مثلا يجلس ^ 


٠ ۱‏ فالذكاء [ | ب 
. على الكمبيوتر ته . ا ۱ 
۱ التلفاز طوال اليوم» وهو ما تعاني ‏ 4 ست‌الته؛ تا ٍ 


| فیفرمنگ. 


بقول أحد الحكماء: «مهما یکن لا يوجد حریق بتعذر إطفاؤه أول 
الأمر بفنجان ماء صفیرا» 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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دوا 


